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Feliks Szlachtowski 


DR. obojga praw, b. prezydent miasta 
Krakowa b. adwokat krajowy, kawaler 
orderu Franciszka Józefa 


urodzony dnia 20. Listopada 1820 roku 
po krótkiej lecz dolegliwej chorobie zmarł opatrzony 
S. Š. Sakramentami dnia 11 Marca 1896. roku 
w Wojstawiu w 76. roku życia. - 

Exportacya zwłok do kościoła parafialnego 
w “Rzochowie odbędzie się w Piątek dnia 18. 
<Marca o godzinie 3. po południu, złożenie do grobu 
na cmentarzu w Rzochowie w Sobotę dnia 14. 
“Marca po odprawieniu nabożeństwa zalobnego, - 
na które to żałobne obrzędy w nieutulonym żalu 
pozostała wdowa, dzieci, zięć i wnuki krewnych, 
przyjaciół, znajomych i pobożną publiczność 


zapraszają. 


